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Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Den Haag, 13 mei 2016 

Op 12 november 2013 heeft de Tweede Kamer de motie Dik-Faber 
(Kamerstuk 33 043, nr. 19) aangenomen. In de motie verzocht u te 
onderzoeken wat een sociaal- en verkeersveilig lichtniveau is zodat 
normen en richtlijnen voor verlichting kunnen worden aangepast om 
lichtvervuiling tegen te gaan. 

De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSW), heeft hier in 
opdracht van lenM onderzoek naar laten doen. Hierbij doe ik u dit 
onderzoek toekomen 1 . De onderzoekers hebben vastgesteld dat de nu 
beschikbare richtlijnen voor openbare verlichting het reduceren van 
lichtvervuiling en het bevorderen van energiebesparing niet in de weg 
hoeven te staan. Dit zelfde geldt voor de Europese Norm EN13201, die 
momenteel door de NSW wordt vertaald in een nieuwe praktijkrichtlijn 
voor openbare verlichting. 

Ik zie daarom geen aanleiding om opdracht te geven de huidige richtlijnen 
aan te passen. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 


1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl 
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